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27. Maja 1821. 


Nayjaśniejszy Cesarz Alexander, prze 
jechał dnia 22. b. m. przez: Tarnów na 
Opatowiec, Radom, IV arszawe, do Pe- 
tersburga. Na popasie w Zabnie półto* 
ry mili od Tarnowa róczył dać posłucha- 
nie jednemu z byłych officerów w wojski 
polskićm.— Dnia tegoż nocował w Zboro- 
wie uJWV. Jgnacego W ielogłowskiego, o- 

 bywatela w wojewodziwie kràkowskiem 
nieddleko Stobnicy. IF spåniatomysiny 
monarcha, wszędzie zostawia ślady swo- 

-jej dobroci i przywiązania do wdzięczne- 
go narodu polskiego, którego jest Hoke 
czem, € 


a d / 


Wiadomości. z Poczty Dzisiejszej 


Rewolucya. wybuchnęła w całej Braz. 
zylii, bez wylewu krwi ludzkiej. Kon; 
stytucya zaprzysiężona przez króla w Rio, 
Janeiro rozlała się na cały naród. — Woj. 
sko ją pierwsze ogłosiło, na wzór Neapo- 
lu 1 Portugalii. — Don Pedro następca, 
tronu wysłany jest doluizbony — Nieba- 
wnie cała Ameryka stanie się niepodległą. 
Prowicye Pisco, Cuenza, poszły za przy» 
kladem innych. — Teatr opery w Rio Jas 
neiro, był miejscem rozpoczęcia rewoln= 
cyl. j 

Zaburzenia, w Hiszpanii wraz zjawie>. 
niem się upadają.— Rząd hiszpański spro- 
wadził na nowo z zagranicy 60,000 ka- 
rabinów. = | 

Grecy wzmagają się. w potęgę. = Do 
twierdzy Galacz muóstwoe przybywą 
stronników. — Przywieziono tam na o- 
krętąch 40 dział, 2000 karabinów i tyleż 
pałaszy. — Ali basza Janiny w krótce się 
połączy z Grekami: — ` 

Austrya, i Rossya poleciła swym wła- 
dzom nadgranicznym, najściślejszą neu. 
tralność względem zaburzeń w Tarcyi, 

Do dzisiejszego Telegrafa dołączą sie 
Odpowiedź w książeczce  arkuszowęj 
względem legii polskichą 

s 


